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Venetek 


Dhyworth Wikipedya, an godhoniador rydh 


Venetek (Vèneto yn Venetek) yw yeth romanek kewsys y'n 
rannvro Veneto (Itali). 



Arwodh fordh yn Venis, owth usya 
an ger Venetek "calle" 


Venetek | 

'Vèneto) 

Kewsys yn: 

Itali, Sloveni, Kroati 

Kewsys gans: 

2,280,387 (2000) 

Klasyans genynnek: 

Eyndo-Europek 

■ Romanek 

■ Italek 

■ Venetek 

Kodennow 

ISO 639-1 

- 

ISO 639-2(B) 

roa 

ISO 639-2(T) 

vec 


d ,, Stock a-dro dhe yeth po yethonieth yw an erthygel-ma. Hwi a yll gweres dhe Wikipedya 

.plloidi,- orth y efanj 


Yethow romanek 

Aragonek • Aroumanek • Arpitanek • Asturyek • Bourgoynek • Champaynek • Corsek • Dalmatek • 
Emiliano-Romagnolo • Estremenek • Fala • Franc-Comtois • Frynkek • Furlanek • Galijek • 
Gallowek • Gernsiek • Istrek • Istro-Roumanek • Italek • Jersiek • Katalanek • Ladinek • Ladinoek • 
Latin • Leonek • Ligurek • Lombardek • Monegaskek • Normanek • Oksitanek • Portyngalek • 
Roumanek • Roumantsh • Sardaynek • Sicilek • Spaynek • Venete k • Wa llonek • Zarfatek 


Q Porth Yethow - Tre rag folennow ha klassys Wikipedya a-dro dhe yethow. 


Dhyworth "https://kw.wikipedia.Org/w/index. php?title=Venetek&oldid=170979" 


Diwettha chanj an folen ma a veu an 18 Est 2016, dhe 08:18. 

Kavadow yw an tekst yn-dann Leshyans Attribution-ShareAlike Creative Commons; termynyow keworransel a allsa 
omvyska. Gwelewgh an Termynyow Devnydh rag manylyon. 

























































